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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 
( खान सुरक्षा महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 

धनबाद , 2 अप्रैल , 2014 
सा . का .नि . 275 ( अ). — दिनांक 28 - 07 - 2007 को भारत के 
राजपत्र , भाग II खण्ड 3 ( i ) , में प्रकाशित अधिसूचना ( सा. का. नि . 
154 ) में संशोधन करते हुए, मैं , राहुल गुहा , मुख्य खान निरीक्षक , 
पदनामित खान सुरक्षा महानिदेशक , कोयला खान विनियम , 1957 के 
विनियम 181 के उप विनियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए यह घोषणा करता हूँ कि दिनांक 01 - 05 - 2014 से 
निम्नलिखित सामग्रियाँ को कोयला खान में इस्तेमाल करने के लिए 
इन्हें सामान्य आदेश के तहत अनुमोदित समझा जाता रहेगा जब तक 
कि वे सामग्रियों निम्नलिखित मानकों ( अद्यतन संशोधन के साथ ) 
पर खरे उतरते हों - 

(i) सुरक्षा गोगलस ___ - आई. एस. 5983 :1980 
( ii ) पुर्नव्यवहार योग्य इयरप्लग- आई एस. 9167 : 1979 एवं 

आई एस. 6229 : 1980 
(iii ) दृश्यता हारनेस - बी . एस. ई. एन. 471 : 2003 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
(DIRECTORATE GENERAL OFMINES SAFETY ) 

NOTIFICATION 

Dhanbad , the 2nd April, 2014 
G .S.R . 275 (E ).— In exercise of the powers conferred 
on me under Sub - regulation 3 of Regulation 181 of the 
CoalMines Regulations, 1957 1, Rahul Guha, Chief Inspector 
of Mines , also designated as Director General of Mines 
Safety declare 01-05 - 2014 as the date from which the 
following safety items, namely Safety Goggles, Reusable 
Earplugs and Visibility (Reflective ) Harness will be 
considered approved by me for use in below ground Coal 
Mines by this general order in writing if they conform to 
the respective standards (with amendments, if any) given 
below : 

(1) Safety Goggles - IS 5983 : 1980 
(ii ) ReusableEarplugs - IS 9167 : 1979 & IS 6229 : 1980 

(iii ) Visibility Harness - BS EN471 : 2003 
This is being issued in modification of the notification 

published in the Gazette of India , Part- II, Section 3 (i), 
___ dated 28th July , 2007 ( G. S. R. 154 ) 


[ फा . सं. एस - 29022 /01 /2014 - सामान्य/ 943 ] 

राहुल गुहा , खान सुरक्षा महानिदेशक 


[ ENo. S -29022 /01/ 2014- Genl./943 ] 
RAHULGUHA , Director General of Mines Safety 
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